




















































































電流 


185化上 




壁貧通スリーブセ 


壁固定を具 


85給排気箇 


給揀気筒を 


60mm 


給排な筒の呼び径 


D 40 


給拂気筒の型まの巧び 


FWT -6 M -5 


外お签装色 


ンセル No , 2. 5 Y 8. 5/1(近似色)ハンマーネッ 


外巧の板厚 


巧流風量巧〇ゎ) 


最大： 9. Om^/mi 


最ル： 5. 5 ni /mi 


暖房機中む 


騒音値巧〇ゎ) 


最大： 39. OdB 最か： 28. 5 dB 


简型20關 


電源霞圧-周波数 


100 V 50/60HZ 


質證 


40kg 


かお寸法(置台を含む) 


窩さ： 594 m ， 幅: 830隨，輿巧: 362 rmn 


待機時消費電力 


0. 6/0. 6 W 


燃焼時 


37/41货 


定格消費電力 
巧 0/60HZ) 


点火時 


寒'令地 


木造：15畳 (2 日 m 2 ) コンクリ ー ト： 24醫 （39. 5 m 2 ) 
10日/108押 


暖房の目ま 


温暖地 


3.04 kW (2, 610 kcal / h ) 

木造：15圏 (2 日 m 2 ) コンクリート ：21 g (34. 5が) 


坂小 


暖房出力 


敢大 


5.81 k 简巧， OOOkcal / h ) 


エネルギー 消費効率偃分を) 


87.0 %(B 


取小 


.50 kW (0. 34し /h 


燃料消費 


最大 


.68 k 聞ぶ. 649し/ h ) 


使用燃料 


灯油 ( JIS 1号な洒) 


点义方ま 


種類 


ポット式、強制給摔気お、強制対流お 
電気点火 


FF — 5000 臣 F (特定保守製品) 


PSC 対応品 
































































































